LENTE + ANTIREFLEJANTE 
BLUE SMART Uv420 


Los lentes BLUE SMART UV420 de Laboratorio óptico PROLENS son lentes 
transparentes que bloquean el 100 % de los rayos UVA/UVB y atenúan el 
80% de la luz visible de alta energía (HEV) a 420 nm. 

Los lentes que bloquean la luz azul han tenido una gran demanda en los 
últimos años, por lo que PROLENS continúa ampliando esta oferta. 


Рус 
YOUNGER 
R 
VOLENS ë OPTICS 
keu] 


The Optical Lens Innovai 


LO MAS NUEVO EN 
ANTIREFLEJANTES 


Recién agregado: lentes Camber en blanco en policarbonato 
transparente UV420, disponibles para todos. 

Los lentes UV420 de PROLENS también están disponibles en los 
siguientes materiales: 


SFSV ALTO ÍNDICE 1.60 CLEAR / con O SIN CAPA DURA 


SFSV ALTO ÍNDICE 1.67 CLEAR / con O SIN CAPA DURA 


SFSV ALTO ÍNDICE 1.74 CLEAR / con O SIN CAPA DURA 
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POLICARBONATO CLEAR 6 
ALTO ÍNDICE 1.60 CLEAR 
ALTO ÍNDICE 1.67 CLEAR 
ALTO ÍNDICE 1.74 CLEAR 
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El filtro HEV es "еп masa", по un revestimiento superficial. Esto 
significa que el lente no tiene un reflejo azul visible, y los rayones 
en la superficie no degradarán la capacidad de el lente para 
filtrar HEV. Una vez terminado, el lente no tiene un tono amarillo 
poco atractivo y no interfiere con la percepción normal del color. 


a 


1 
PROLENS Yo ice 


The Optical Lens Innovators 


LABORATORIO ÓPTICO 


‘£ 
N 
\ А 


МУ 
SN 
X 
N 


[] +52 (646) 185 4077 
ОТАУ 


ех Prolens.ensegmail.com 
Ғегпапаобеітап@орісааеепѕепааа.сот. тх 


9 Ам. Juárez #1279, Zona Centro, Ensenada, B.C. 


QO Prolens_laboratorioOptico 


